Panasonic 

取扱説明書 
冷凍冷息庫 

(ドアパネル交換タイプ） 

曇 NR-C374P& 開さ ) •NR-C374PL ( 左開さ ) 



保証書別添付 I I 取付設置説明書別添付 

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとうございます。 

•取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

•ご使用前に「安全上のご注意」 （ P .4〜 P .6) を必ずお読みください。 

•保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととちに大切に保管してください。 




















このたびは、冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、まことにありびとうございました。 


ノンフ〇ン 

•この冷蔵庫に使用しているノンフ□ン冷媒〔若や 
す働さをするガス（イソブタン））とノンフ□ン 
発泡断熱材(シク□ペンタン)は、オゾン層を破壊 
せず地球温暖化に対する影響び極めて小さい 
物質です。 


省エネ 

•庫内温度の変化に応じて圧縮機モーターの 
回転数と電圧-電流波形を最適に制御する 
八イパーウェーブインバーターと真空断熱 
パネルの採用でムダな電気代をおさえます。 


操作パネル 

•冷蔵室左側面下にあります。 



• 「節電」運転 

♦食品の収納量が少ないとき、夜間やお出かけの 
(ドア開閉が少ない）とさ、「節電」にすると通常 
運転より、圧縮機を低速回転させ、節電運転と 
なります。 

• 「解除のしかた」 

もう一度「節電」ボタンを押す。 

ぶ 



I [給水タンクづ 
野菜室 * j 




^自動製氷機1 
冷凍室 


•冷蔵室に「警告ラベル」をはっています。よくお読みのうえ正しくお使いください。 
•再資源化のため、おちなプラスチック部品には、材料名を表示しています。 


广 A 

ノンフ□ン冷蔵庫についてのお知5せ 

•ノンフ□ン冷媒は可燃性です。 

「冷却回路」に密封されており、通常のご使用においては漏れ出す事はありません。万一、誤って冷却回路 
を傷つけてしまった場合、乂気(電気製品）などの使用を避け、窓を開けて換気してください。 

その後、お買い上げの販売店へご連絡ください。 
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I ^= を蔵ま 

•脱臭 • お菌触媒とイオンシート 

冷気の風路に脱臭-抗菌触媒とイオン 
シートを採用し、庫内に放出された 
マイナスイオジでニオイ物質を中和し、 
脱臭-抗菌触媒で吸着分解することで 
庫内のニオイを低減します。 

《 ] 脱臭 • 巧菌触媒の巧菌ち法;基材への 
巧菌成分の浸漬 

試験機関：（財）日本食品分析センター 
試験方法:滴下法 

•チルド室 

チルド食品や加工食品などの保存に 
適しています。 

肉-魚類などは、鮮度によって異なり 
ますが、冷蔵室より約1~2曰長持ち 
9 〇 

( 1 = 野結 

•保鮮-抗菌カセツトの抗菌作用で 
野菜-果物の鮮度を長持ちさせます。 
保鮮-抗菌カセツトは、必ず裏面の 
シールをはがしてお使いください。 

([1:^1 己ぺージ） 

广 を凍き(自動製氷機） 

参食品収納に便利な上下2段式、急凍機能 
でホームフリージングがでさます。 
([1^16、17ぺージ） 

•自動的に氷を作って保存します。 

貯氷箱には、冷凍食品などを入れない 
玄(傾] 8ぺージ） 


《2マイナスイオンについて 


発生方法 

天然鉱石の作用による自然発生ち式 

発生量 
並びに 
測定法 

発生量： 

単体…2 日日日〜 3 日日日コ / cm 3( シート 前面 日日 mm ) 

実機…1 日日〜 2 日日 コ / cm 3 G 令蔵室吹き出し□前） 

G 令蔵室雰囲気温度4+ど C ) 

測定ち法： 

イオン数測定専用機器(イオンカウンター）による測定 
(アルス医療機器 AIR ION COUNTER ) 

効能/効果 

脱臭 

根拠…プラスに荷電した臭気物質をマイナスイオン 
び中和するため臭気物質び庫内部品の表面に 
付着するのを抑制し、低温活性触媒に捕獲され 
やす < する。 


ら< じ 


ご使用前に 

•安全上のご注意 . 4 

(必ずお守りください） 

•お使いになる前に . 7 

(食品を入れる前に/食品の保存場所） 

•据え付けのしかた . 8 


使いかた 

•冷蔵室の使いかた . 10 

•チルド室の使いかた . 12 

•食品保存期間の目安 . 13 

•野菜室の使いかた . 14 

♦冷ま室の使いかた . 16 

(急凍の使いかた） 

•自動製氷機の使いかた . 18 


お手入れ 

•自動製氷機のお手入れ . 20 

•部品の取り外し、取り付けかた . 22 

•お手入れのしかた . 24 

(本体と部品） 


必要なとを 

•故障かな？! . 26 

•こんなとさは . 28 

(お知！5せが表示されたとき/庫内なの交換など） 
•保証と アフターサービス . 30 

(よくお読みください） 

•仕様 . 裏表紙 


ご使用前に 使いかた お手入れ 必要なとを 
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ま全上のご注意 ( 


必ずお守り < ださい 



人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 警告 


「死 t や重傷を負5おそれびある 
内容」です。 


A 三「傷害を負ラことや、財産の損害び 
/: \ 発生するおそれびある内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。（次は図記号の例でず) 


0 ® 


してはいけない内容です。 


09 


実行しなければならない内容です。 


A 警告 


4 


〇 


0 

禁止 



處 

電驗グ 


■電源プラグのほこりは定期的 
にとる 

■定格 15 A •交流10 0 V の 
コンセントを単独で使う 

■電源プラグはコードが下向きに、 
根元まで確実に差し込む 

(感電や発熱による火災の原因になります） 


■電源プラグを抜くときは、 

コードを持たずに必ず 
電源プラグを持って抜く 

■長期間ご使用にな!5ない 
とさは、必ず電源プラグ 
をコンセントか!5抜く 

(感電や発熱による火災の原因になります） 

■お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く 

■庫内: a を交換ずるときは、必ず電源プラグ 
をコンセントか!5抜く 

(感電やけびをすることびあります） 


〇 



I 梅 


■めれた手で、電源プラグの. 

抜き差しはしない 

■電源コード•電源プラグを 
破損ずるようなことはしない 

'傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけた' 

り、無理に®げたり、ねじったり、引っ張っ 
たり、重いわのを載せたり、冷蔵庫で押しつ 
、けたり、束ねたりしない . 

^コードや電源プラグの修理は、販売店にご相談く 
ださい。 

■コードや電源プラグが痛んだり、 

コンセントの差し込みが緩いときは 
使用しない 

(火災や感電の原因になります） 


■地震などによる転倒防止の 
処置をずる 

〇 

転倒し、けびの原因になります。 
(別冊の取付設置説明書参照） 


■湿気の多い場所•水気のある場所 
で使うときは、アース(接地) • 
漏電遮断器を取り付ける 



故障などによる漏電により、 

感電するおそれびあります。 

•アースエ事-漏電遮断器の取り付け 
は、必ず販売店にご相談してください。 
(陣9ぺージ） 


■冷蔵庫の通風□や、周囲の 
ずさ間はふさがない 

0 

禁止 

冷媒び漏れると滞留し、着火•着火に 
よる爆発のおそれびあります。 


■庫内では脱臭器などの 
電気製品を使用しない 

Q 

禁止 

冷媒び漏れていると電気製品の接点の 
火花で着火-着火による爆発のおそれ 
びあります。 








































■冷蔵庫の上に水を 
入れた容器を置かない 


戀 

水めれ禁止 




こぼれた水で電気部品の絶縁び悪くなり 
漏電し、乂災 • 感電のおそれびあります。 


■冷蔵庫の上にものを 
置かない 


0 

禁止 



ドアの開閉などで落下し、 
けびをすることびあります。 


■薬品や学術試料を 
保存しない 


0 



禁止 

厳しい管理の必要なわのは、 

家庭用冷蔵庫で保存でさません。 


I 冷却回路(配管)を傷つけたとき 
は、を蔵庫に触れず火気の使用 
を避け窓を開けて換気する 


〇 


口 


田 


•冷却回路を傷つけたときは、 
販売店にご相談ください。 


■水のかかるところ 
には据え付けない 





水めれ禁止 
電気絶縁び悪 < なり、感電や火災 
の原因になります。 （[1:^8 ページ） 


国引乂しやすいものは入れない、 
可燃性 スプレーを 近くで使わない 


0 

禁止 



ベンジン、エーテル、 LP ガス、シンナー、接 
着剤などは、弓 I 火爆発する危険びあります。 
参酒類はしっかりふたをしてください。 


国分解•修理•改造は絶対にしない 



編 


分解禁止 発火したり、異常動 

作してけびをすることびあります。 
•分解-修理び必要なとさは、 
販売店へご相談ください。 


■冷蔵庫本体の冷却回路 
(配管）を傷つけない 


0 


禁止 

可燃性の;令媒を使用しています 
ので着火*着火による爆発のお 
それびあります。 （ ^2ページ） 


■自動製氷機の機械部には手を触れない 




接触禁止 

製氷皿び回転したとさけびをすることびあります。 




■本体や庫内に水を 
かけない 


戀 



水めれ禁止 
電気絶縁び低下し、感電-火災 
のおそれびあります。 


■ドアにぶ！5さがったり、引き 
出しドアに乗ったりしない 

を® 

倒れたり、手をはさんだりして、 
けびをすることびあります。 


■機械室カバーはサービス 
マン m 外絶が開けない 

圧縮機や配管などでけびや、 
やけどをするおそれびあります。 


■庫内：):：[は指定の 
定格のものを使う 


〇 



指定外のわのを使5と火災の 
原因になります。 


■可燃性ガス(プ□パンガス•都市ガ 
スなど)が漏れているときは、冷鼠 
庫に触れず窓を開けて換気する 


〇 


電源プラグの抜さ差しなどの火花で発火- 
爆発し、火災や、やけどの原因になります。 


■リサイクルの時など、 
保管時の幼児閉じ込みが 
懸念される場台は 
ドアパッ夺ングをはずず 

〇觀 


〇 


異常.故障時には直ちに使用を中止ずる 

(発煙-発火、感電のおそれあり） 


異常•故障例 •電源コード、プラグび異常に熱い 
•電源コードに深いキズや変形びある 
•焦げ<さいニオイびする 
•ビリビリと電気を感じる 

すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検-修理を依頼してください。 


ご使用前に 


ま全上のごを意 


5 













































ま全上のご注意 ( 


必ずお守り < ださい 



A 注意 


■冷;ま室にビン類を 
入れない 

0 

禁止 


中身び凍って割れ、けびをする 
ことびあります。 



■冷凍室の食品や容器を 
めれた手で触れない 

接触禁止 


凍傷になるおそれびあります。 
(特に金属性のわの） 



■最下段の引さ出しドアを 
開けるときは、冷蔵庫に 
足を近づけずざない 



ドアを引き出したとき、足の甲 
などに当たり、けがをするおそ 
れびあります。 


■食品は棚より前に 
出さない 



0 

禁止 


ビン類などび引っ掛って落下 
し、けびをすることびあります。 


■傷付さやずい巧の上で 
は、冷蔵庫下部の移動 
車輪は使用しない 



移動車輪により床材を傷付ける 
ことびあります。 


•傷付さやすい床では保護用の 
板などを敷いてください。 


■冷蔵庫底面に手を 
入れない 

0 

禁止 


清掃するとさ、底面に手を入れる 
と鉄板により手を切るおそれび 
あります。 



■におったり、変色した 
食品は食べない 



腐敗により、病気の原因になる 
ことびあります。 


■ドアを開くときや、他の人が冷蔵庫に触れている 
ときは、ドアで指をはさまないか確かめる 



ドアとドアもしくはドアと壁のすきまに指をはさみ、 
けびをするおそれびあります。 


■引さ出し式のドアは 
取っ手を巧して閉める 


■運搬ずるとさは、 
運搬用取っ手を持つ 


か I 予^ 

ドアの上面を持って閉めると、 
指をはさんでけびをすることび 
あります。 



手びすべってけびをするおそれ 
びあります。 （[1^9 ページ） 
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お使いになる前に 


食品を入れる前に… 


〇庫内をふく 

まず、庫内を清潔に。 


食品を入れるときは 



©保鮮-抗菌カセットの 
シールをはびず 

シールをはがさないと効果がありません。 


〈野菜室（晤^15ぺージ)〉 


©電源を入れる 

専用コンセントに根元まで 
確実に差し込む。 


瑜’ 


©電源を入れ、庫内び;ちえてか5 
食品を入れる 

夏場など外気温の高いときは、冷えるまで 
4時間!;^上かかります。 


♦をまず 

熱いをのは庫内の温度を上げ 
電気代のムダになります。 

▼ 

♦ふく 

意外と多<の巧れび 
ついています。 


>包む 

乾燥や湿気、移り香を 
防ぎます。 


m 





上手な食品の入れかた 


•すを間をあける 

つめすざると冷えにくく 
なります。 




•冷気の吹き出し□を食品で 
ふさがない 

f 吹さ出し□は、冷気び^ 

I 出てくる部分です ) 



•ドアには袋などをはさまない 

冷気びをれ、冷えび悪<なり 
ます。 


け 


食品の保存場所 


冷蔵室(約3〜6で） 


調理済み食品 • ビール•卵 • 冷蔵ル 
物-調味料-牛乳 • ジュースなど。 
(脚10ぺージ） 


チルド室(約〇〜 rc ) 


加工食品•肉*魚など。 
(0^1 2ぺージ） 


野菜室(約5〜7で） 


野菜•果物など。（徑=14ぺージ) 



•各表示温度は、温度調節を「中」に 
合わせ、周囲温度30で、食品を入 
れずにドアを閉め、安定したとさの 
目安です。 

/周囲温度、食品の収納状態、ドア 
開閉など使用状態によって温度 
\は異なる場合びあります 


冷凍室（自動製氷機） 


(約一 18 〜 一 20 。〇 


アイスクリーム • 冷凍食品 • 長期保存 
する食品 • 短期保存の薬な類など。 
(アイスクリームは「中」または「強」で) 
(傾]目ぺージ） 

•自動的に氷びできます。 

(傾] 8ぺージ） 


ご使用前に 


ま全上のごま意/お使いになる前に 
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据え付けのしかた 


据え付け後ずぐに電源プラグを差してもさしつかえありません。 

V ノ 


地震にそなえて 

背面の取っ手 （2 力所）にベルトを通し、壁•柱など 
の丈夫なところに取り付ける。冷蔵庫用転倒防止 
ベルトはお買い上げの販売店にご相談ください。 
(傾29ぺージ） 


放熱スペースをあける 

冷蔵庫の上にをのを置かない。左ち 0.5 cm 、 上部 
日. 0 cm じ(上すさ間をあける。背面は壁に付けられ 
ます。（振動音び出るとさは離す）冷蔵庫は食品を 
冷やすため、周辺に熱を放出しています。 


熱気 • 直射日光の当た5ないところに 

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 


湿気び少なく、風通しのよいところに 

さびの発生をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 


丈夫で水平なところ 

調節脚を回し、固定をして < ださい。（振動や騒音の防 
止)じゅうたん•たたみ•塩化ビニール製の床材は、下 
に丈夫な板を敷いて < ださい。（熱による変色の防止） 



固定のしかた 

■ 

■ 

ドア平行度の調整について 


必ず調節脚を床につけ、水平に固定してください 
•前面グリルの左•ちに「♦」印を付けています。 


〇「よ」印の裏に指を 

入れ、 手前上に 
引っ張ってがず。 


@調節脚(左ち)を矢印 
のち向に回して 
下げる。 



•ち開さドアの場合 •左開をドアの場合 



•ドアを平行に調整した後を、食品荷重や床 
材のなじみでドア下びりを生じる場合びあ 
ります。再度調整してください。 


前面グリルの取り付けかた 


•前面グリルの「♦」部に親指をおさ、前面グ U ルを左ち均一にして、本体左ちの穴にバチッと音び 
するまで強くはめ込む。 

—が閒献面 

•前面グリルは必ず取り付けてご使用ください。 外して使用ずると、冷えが悪くなる 原因になります。 
•前面グリルの底面にはっている r 自己診断表示と要剧ラベルは、 はびさないでください。 
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ムダな電気代や騒音をおさえるために、正しく安全な据えがけを! 


専用コンセント 
アース 端子 



アース 
接続ねじ 


II /アース線は市販の銅線 
/ 直径1 .6 mm を、お買い 


上げの販売店でお求め 


(冷蔵庫背面下部）\<ださい 


接続してはいけないところ 

•水道管（感電の危険） 
•ガス管（爆発の危険） 
•電話線や避雷針のアース 
(落雷のとさ危険） 


•コンセントにアース端子がない場合 

お買い上げの販売店にアースエ事 
(□種接地工事）についてご相談く 
ださい。 

•特に水気のある場所に 
据え付ける場含 

アースの他に漏電遮断器の設置が 
義務づけられています。詳しくは 
お買い上げの販売店にご相談くだ 
さい。 


r ^ 


アース（接地）について 


万一の感電事故防止のため、アース 
(接地）することをおすすめします。 
次のような場所は、必ずアースをし 

て<ださい。 （アースエ事費は本製品の 
価格には含まれておりません） 

• 地下室や±間など湿気の多いところ 
•その他水気や湿気の多いところ 

•アースのしかた 

アース線をアース接続ねじ(©記号) 
とアース端子に接続してください。 


移動•運搬の前に 


〇食品を取り出し、給水タンクの水を抜く。 

@自動製氷を停止する。 （ 19ページ） 

©前面グ IJ ルを外し （0:^8 ページ)、調節脚を 
上げる。（底面の移動車輪が床に付 <) 

0転倒防止ベルトを取り付けているとさは外す 
@下部の 引さ出し用 取っ手を持って、 

本体を手前に引さ出す。 

@電源プラグを抜く。 

0蒸発皿の水を抜く。 

•高さ下の容器（容量約500 ml ) 

を排水□の下に置さ、排水栓 
(背面下部）を外す。 

•排水□奥の膜をドライノ く一などで 
強く突き破り水を出す。 

に回目!; I 降は栓を外すと水び出ます） 
•排水後、必ず栓をしっかり閉める。 

(水漏れ防止のため） 



W (を蔵庫背面下部) 

排水栓 



移動•運搬のとさ 


運搬は2人上で。 



取っ手 (手かけ部)を持つ 


取っ手を 持つ。 

ドアび開かないように、 テープで 
しっかり固定してください。 


•階段の踊り場などで向きを変えたいとき 

♦一度本体を起こし、回転用手か 
け部を持ってゆっくりと押して 
回す。（傷の付さやすい床では 
保護用の板などを敷く） 

•後部の下側のカバーにひざを 
巧ちあてないで ください。 

/カバーの中の冷却回路（配管)八 
I が破損し故障の原因になりまず/ 


回転用手かけ部 



カバー 


• な IMIi 面 

•八ンドルやドアを持っての 運搬-移動け甲したり、引っ張り）はしないでください。 

(破損や故障、ドア段差の原因になりまず） 

•引さ出し取っ手は、指び滑りやすいため、運搬には使わないでください。 

♦横積みはしないでください。（故障の原因になります） 

C お知5せ） 

•転居の場合、周波数 （50/60 HZ ) の切り換えは不要です。 

•冷蔵庫の設置状況により、電話機*インターホン*ラジオ-テレビなどに雑音び入ったり、映像び乱れること 
びあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離していただくか、 冷蔵庫をアース（接地）ずることを 
おすすめします。 冷蔵庫から影響される距離は、電波や設置の状態により異なります。 



吕 

言 

畳 

呂 

養一一冨—ージ\ 

呈隱呈コ iii 養\ 


ご使用前に 


据え付けのしかた 
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冷蔵室の使いかた 



庫内好 グ 

時間上、冷蔵室ドアが開いている/^ 
と庫内好の熱から食品を保護するため 
消好します。ドアを閉めて再度開ける 
と、点好します。 


仕切棚 


<る<るトレイ 
ボトル棚- 


•後列 • 前列共、左 • ちの幅び異なります。 



トレイ- 

最上段のトレイは、 

3段階に調節でさます。 


フリー棚（ル) 


フリー棚（中) 


フリー棚（大） 

(ち側…卵ケース付さ’15個入り) 


小物棚 

小物食品などの収納に。 

ボトルストッパー 
(チューブ立て） 

ビン類の横倒れ防止に。 
回転させると中央にわさ 
びやからしなどのチュー 
ブび立てられます。 




後列左 • • • 2 L のペットボ H レ類などの収納に。 

後列ち…ビール大ビン•牛乳パック （1 L ) 類などの収納に。 
前列左…ビール大ビン • 牛乳パック （ 1 L ) 類などの収納に。 
前列ち • • • 2 L のペットボ H レ類などの収納に。 


—セット棚 


食品の大きさ、高さで調節を。 

€1而だんは鍋や、棚の奥行に @持ち上げ、奥に押すと 


納まる大さな皿など。 


背の高いをのび。 




. ~ L 

成 

1 

口 

i ' i 也 

y 

狼の 

k 




@2枚重ねて奥に立てると、ビール 
樽などび入ります。 





•ニオイの強い（ニオイを移しやすい）食品は短期間の保をでも必ず密閉容器かラップして保存してください。 


ニオイを移しやずい食品 

ニオイが移りやずい食品 

にんにく -玉ねぎのみじん切り-らっさよラ-乾物- 
納豆 •みそ•牛肉-漬物（たくあんなど）-いわし， 
キムチ-ギヨウヴなど 

プリン-アイスクリーム-ポテトサラダ， 

豆腐-ごはん-食パン-牛乳-ケーキ- 
氷など 
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工夫をこらした冷蔵庫だから、 m もスイカも人るに、^庫内。 



最上段トレイの使いかた 


ふだんは r 下段」の位置で 

•トレイを「中段」にセツトした場合 
上には 350 ml の吿や 
小物食品を重ねて収 
納でさます。下には 
500 ml の吿や食品容 
器を重ねて収納でさ 
ます。 



>トレイを「上段」にセットした場合 
上には 1.5 L のペット 
ボトルや 1 L の牛乳パ 
ックを寝かして保存 
用として収納。 

下には日00 ml の吿や 
大さな食品容器など 
を収納でさます。 



くるくるトレイの使いかた 


小物食品の区分保存に便利です。 

• くるくるカノ く一を奥に押し込む。 

•食品は、くるくるトレイから はみ出さないように 
収納してください。くるくるカバーの開閉が でさ 
なくなったり、 くるくるトレイび 回転しなくなり 
ます。 



くるくるカノ（一 


冷蔵室の温度調節について 


而だんは「中」の位置でお使いください。自動的に 
調節します。特に冷え具合を変えたいとさのみ、 
温度調節ダイヤ;レを切り換えてください。 

•チルド室と野菜室の庫内温度は、冷蔵室温度調 
節ダイヤルで変化しています。 

冷蔵室温度調節ダイヤルを「弱」または「強」に変 
えますと、チルド室と野菜室の庫内温度を「高め」 
または「低め」に変化します。 


盧遵量 か 



•強 



弱 

約 2 〜 3 む高め 

/で 

蔵 

中 

約 3 〜 6 で 

室 


i 


強 

約 2 〜 3 む低め 


鲁表の温度は、周囲温度30 C 、食品を入れず(し 
ドアを閉め、安定したとさの目安です。 

周囲温度、食品の収納状態、ドア開閉など 
使用状態によって温度は異なる場合びあ 
\ります 


鲁冷蔵室は湿度を高くしています。のりなど 
の乾物類は、容器や袋を密封して保存して 
ください。密封び不十分ですと食品び湿気 
ます。 

鲁かんさつ類の果物を切ったり、皮をむいて 
保存するときは、必ずラップやポ U 袋に包 
んでください。そのまま棚や容器に置く 
と、かんさつ類の精油成分で、プラスチッ 
クが変質することがあります。 


( お知！5せ） 

•次のとき、食品び凍ることがありまず。 

♦周囲温度が 5° CLU 下のとさ 

各温度調節を「弱」に 合わせてください。 凍りに くくなります。 
•温度調節を r 強」のままにしていたとき 
「中」または「弱」にしてください。 

•水分のをい食品恒腐など)や卵をトレイの奥や冷気吹き出し 
□付近、フリー棚に置いたとき 

水分の多い食品 • 卵は、冷気吹き出し□付近を避けて置いて 

--------- --------- ------- - 

ください。 （0^7 ページ） 


使いかた 


冷蔵室の使いかた 
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チルド室の使いかた 



•チルド食品や加工食品などの保存に適しています。 

•肉•魚類などは、鮮度によって異なりますび、冷蔵室より約]〜2曰長持ちします。 



f 

チルドに向かない食品 

•生卵 • 牛乳 • 飲料水 • ジュース • 豆腐など ■ 

* 冷蔵室へ 

•野菜 • 果物 ■ 

>野菜室へ 

•氷 • アイスクリーム • 冷凍食品など ■ 

♦ 冷凍室へ 





•チルドケースを引き出した後は、必ず元に戻してください。 
戻さずに冷蔵室ドアを閉めると、チルドケースび破損する 
ことびあります。 


G お知！5せ） 



•水分の多い食品は凍ることびあります。 
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を 

/ll\ 

介 

類 


肉 

類 




じ 


尾） 




いね I 

(-尾） 


なま しやけ 

生 結 

(切身） 


<^> 


まぐろ 

(刺身） 


推 U ; 


豚肉 

(スライス） 



ミンチ 


約1力月 


I 約2曰 



11111約3日 

(空いりにして） 


約1力月 


約1力月 


I 





サニー レタス 


マ 


約 1 週間 


i 約1週間 


そ 

の 

他 


(h たまご 

慶 



牛 乳 
(開封前） 


ごはん•八ン 


約1週間 


約1力月 

性食は約2週間) 


食品保存期間の目ま 


I I 冷蔵室「中」 （約3〜6で）で保存した場合 

. チルド室 （約□〜 rc ) で保存した場合 

L J 野菜室 (約5〜7む）で保存した場合 

冷凍室「中」 （約-18〜-20で）で保存した場合 

下表は、周囲温度30で、ドア開閉なし。 


食品を 已曰 10曰 30曰 60曰 


•保存期間は保存する前の鮮度や冷蔵庫の使 
用状態、フリージングち法によって異なります。 
野菜室は収納量によってを異なります。 

/収納量び少ない場合、保存期間び^ 

I 短くなることびあります I 


使いかた 


チルド室の使いかた/食品保存期間の目ま 


約 


約 
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野菜室の使いかた 



•野菜室は、保鮮-抗菌カセットの効果で果物-野菜から出るエチレンガスの発生を抑え、 
抗菌作用で鮮度を長持ちさせます。 

※エチレンガスとは… 野菜•果物自身の成熟を促進してを化を早める性質を持っています。 


ごほ用の前に•- 


保鮮•巧菌カセツトを野菜室の仕切り板に取り付けています。 

保鮮-抗菌カセツトは、必ず裏面のシールをはがしてお使いください。 

裏面のシールをはがさないと、効果は得5れません。 

V_ ) 


果物容器 


野菜室容器 



仕切り板 

保鮮•巧;菌カセットは、 

仕切り板の真中に収めています。 
(陣15ぺージ） 
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保鮮•机菌カセットで食品をフレッシュじ保存します。 



保鮮•抗菌カセットの取り外しかたと使いかた 


〇野菜室を引さ出す。 



〇裏面の シールを 
はがし、元の位置 
に取り付ける。 


@仕切り板を 
取り出し、 




©穴びあいている所に 
指を入れ保鮮•抗菌 
カセツトをよ甲し、 
取り出す。 



•使用開始の年月日を記入し、交換曰の目安としてください。 有効期間は約3 年です C 
•交換用保鮮-抗菌カセツトのごま文 

お買い上げの販売店でお買い求めください。 （ ^29ページ） 

※保鮮•巧菌カセツトの巧菌方法：基材への抗菌成分の浸漬。 

試験機関：（財）曰本食品分析センター試験ち法：滴下法 


♦保鮮-抗菌カセットのニオイをかがないでください。 

刺激臭がしまず。 

♦保鮮-抗菌カセットは水につけたり、洗ったりしないでください。 

成分び変質する恐れびあります。 

♦野菜室内は、湿度を高く保っているため、食品の種類-量などによって水や水滴びたまることびあります C 
水や水滴びたまったら而きとってください。 

湿度は、保存する食品の種類•量-ラップの有無により変化します。 


このようなときは必ずラップをしてください。 

•ニオイ移りしやすいニラ、ネギなど。 

•野菜や果物の量び少ないとさなど。 

•使いかけの野菜や果物。 


使いかた 


野菜室の使いかた 
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を凍室の使いかた 


巧;ミ雨而^^ 

食品を入れるときは、必ず食品収納上限ライン（赤線）より下で、また、冷凍室上容器か5はみ出さない 

去参 J 左 U ： 备 長めの食品 や 箱ものを 手前に立てて入れたり、詰め込みすざると、ドアを閉めた 
とさ食品び当ってすさ間び開さ、庫内に霜び付いたり、冷えなくなる故障の原因になります。 


^食品び当ってドアび 
閉まりません。 

(すさ間びあいている） 

V- ) 





この部分にラベル表示していまず 


貯氷箱 
(防音マット) 


アイスシャベル 


食品収納上限ライン 


冷凍室上容器 


アルミトレイ 
冷凍室下容器 


\ 食品は赤線より下側に入れてください ♦ 


仕切り板（ストッパー付き) 


鲁冷凍食品の 
横倒れ防止や 
整理保存に。 



口 


■i^M 化 ■ 

仕切り板は、必ず刻印の 
) び下になる 
よラに置いてください。 


BOTTOM 


r お知5せ） 

•冷凍室上容器は、冷凍室ドアを開けると、引き出しやすいように、前に出るようにしています。 


^ \ 

霜取りについて（自動霜取りで操作は不要でず） 

•冷却器の霜は自動的に溶かし、蒸発皿にためて蒸発させます。 

•JIS (日本工業規格）では霜取中および霜取り終了後の冷凍負荷温度（食品温度）の上昇び5で!; I 下と 
規定されています。 

V_ ) 
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奥のものも取り出しやす 夕/き 出し式です。 



急凍の使いか^ 


•ホームフ U —ジングなどに使います。 

〇アルミトレイの上に食品を置く 

•入っている他の食品を取り出す必要はありません。 
♦アルミトレイの熱伝導効果で食品を素早く凍ら 
せ、おいしさを逃さず保存します。 


@ r 急凍」ボタンを巧ず 

(緑ランプ点好） 




•「緑」ランプび自動的に消好すると終了。 

(急凍時間は最長150分で]日0分を過ざると自動的に解除） 

•途中で「急凍」を中止したいときは、「急凍」ボタンををう一度押してください。 

ランプび消好し急凍を解除します。 

• 「節電」中に急凍ボタンを押すと「節電」中の「緑」ランプは点好したままですび、節電運転は中断し 
急凍に入ります。（急凍優先） 

急凍終了後、「節電」運転に戻ります。 


冷凍室の温度調節について 


而だんは「中」の位置でお使いください。 
自動的に調節します。特に冷え具合を変えたい 
とさのみ、温度調節ダイヤルを切り換えてくだ 
さい。 


いで/桌至] 由 



•強 



弱 

約2〜3む高め 

/で 

千 

凍 

中 

約-18〜-20で 

室 


i 


強 

約2〜3む低め 


•表の温度は、周囲温度30む、食品を入れずにドアを 
閉め、安定したとさの目安です。 

I 周囲温度、食品の収納状態、ドア開閉など使用1 
\状態によって温度は異なる場合びあります ノ 


冷ず室の性能について 

この冷蔵庫の冷凍室の性能は EE 3 ( フォースター）です。 

冷凍室の性能は、曰本工業規格 （JIS C 9目 07) に定められたち法で試験したとさの、冷凍室内の冷凍負荷温 
度（食品温度）によって表示しております。 」 IS の試験ち法は、次のとおりです。 

①冷蔵室内温度びぴ C じ(下とならない範囲で最を低い温度になるよラ調節して試験します。 

③冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15〜30での範囲を基準としています。 

狱令凍室定格内容積1001当り4.5杉宫1；|上の食品を、24時間1^^内に一18°な^(下に凍結できる冷凍室をフォース 
ター室としています。 

冷凍食品の保存期間 

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、 
冷蔵庫の使用条件などによって異なり、左の表の期間は 
一応の目安です。 


言己 号 

•の*句フオースター 

冷凍負荷温度(食品温度） 

-18° C 1 ^U 下 

冷凍食品の保存期間の目安 

約3力月 


使いかた 


冷凍室の使いかた 
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O 給水タンクを手前に 
引き、取り出す。 

'給水タンクは、外れ防止 
のため少し固めに取り付 
，けています 

©給水检を 
矢巧方向に開け 

r 満水」 線まで水を 

入れる。 

I 水を入れすざると/たの 
I 周りから水漏れします 

©給水タンクを 

「タンクセツト位置」 

の 矢巧の奥まで 
確実に巧し込む。 


f 給水タンクの押し込みび不十分ですと、給水> 
I されず製氷でさません . 

•自動製氷を開始します。 

〇給水タンク内の水び「給水」線までなくなつ 

たら水を補給しまず。 


•給水タンクは、本体を持ってください。 

持ち運ぶとさ、ふただけ持つと本体び外れます。 
•氷び貯氷箱の満氷ラインに達すると自動製氷 
を信止します。 

(氷び少なくなると自動製氷を始めます） 



給水タンクグ給水栓 

(約]. 2 L ) 


「満水」線 
「給水」線 



ミき水 
フイルタ- 


氷の作りかた 


給水タンク 


r 満水」線 
r 給水」線 



給水栓 


浄水フィルター 

•水道水のカルキ臭 
をおさえます。 



艮宁氷箱 


防音マッ! 
(白い敷物） 
氷の落下音を 
ルさくしまず。 
取り外さないで 
<ださい。 


アイスシャベル 



満氷ライン 

氷を平らにならした 
ときの満氷の目安です。 


•貯氷箱に水を入れて氷を作らないでください。 
貯氷箱び割れます。 
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自動製氷機の使いかた 



給水タンク 
冷凍室（自動製氷機) 


♦冷;ま室の貯氷箱には、を;ま食品などを入れないでください。 

(冷凍室ドアが開かないなどの故障の原因になります） 

•使用する水は、塩素消毒された水道水をご使用ください。 

•井戸水やミき水器の水など塩素分を取り除いた水を使うと、雑菌やカビが繁殖しやすくなるため、こま 
めなお手入れが必要です。 

•ジュース-お茶-お湯-ミネラルウォーター-スポーツドリンク（炭酸を含むもの）などは故障や変形 
氷-氷がつながるなどの原因になります。 



























































給水タンクにかを入れ、 


セットずるだけで、 恭夕でできます。^^ 


自動製氷機の止めかた 


一時的に製氷を止めるとさ 


(氷の落ちる音が気になるときなど） 

fi 給水タンクの水を捨てる必要はありません。 

© r 製氷停止」ボタンを 0.5 秒間押す。 

fr 精」ランプが点口し、製氷停止になった^ 

I ことをお知らせします ノ 

♦製氷皿の水はそのまま製氷し、約2時間後に 
離氷し、氷の落ちる音びします。 



0.日秒間巧す 


>貯氷箱に氷び満杯のとさは、貯氷箱の氷び減るまで離氷 
しません。 


長期間製氷したくないとさ 


再び使うとを 

〇給水タンクの水を確認する。 

@ r 製氷停止」ボタンを押す。 

(け登」ランプび消えるまで押す） 
製氷を開始します。 


(冬など氷がい5ないとをなど） 

〇給水タンクの水を捨てる。 

©製氷皿の水はそのまま製氷し、約2時間後に離氷し、氷の 
落ちる音びします。 

• 貯氷箱に氷び満杯のとさは、貯氷箱の氷び減るまで離氷し 
ません。 

©給水タンク-浄水フィルター-防音マット-アイスシャベル 
は、清掃し乾燥後、元の位置に戻す。 


冷蔵庫の移動•運搬のとさ 


再び使うとき 

〇給水タンクに水を入れセットする C 
製氷を開始します。 


〇給水タンクの水を捨てる。 

© r 製氷停止」ボタンを3秒間押し、 

「製氷水洗い」にする。（屈= 21ページ） 

fr 緑」 ランプび点滅し、断続的に電子音び鳴り、 

I 「製氷水洗い」 になったことをお知らせします。 

♦すぐ離氷に入り、製氷途中の氷•水び冷凍室の貯氷箱に落ちます。 

@約2分後、冷凍室ドアを引さ出し、貯氷箱にたまった氷- 
水を捨てる。 

¢1給水タンク-浄水フィルター-防音マット-アイスシャベル 
は、清掃し乾燥後、元の位置に戻す。 



再び使うとき 

〇給水タンクに水を入れセットする C 
製氷を開始します。 


製氷時間と製氷能力について 

•製氷時間は]回約2時間、1曰最高9目個、貯氷量は最高9目個。（氷を平らにならした場合） 
(温度調節は、冷凍室「中」で周囲温度30で、ドア開閉なしのとさ） 

•製氷時間と製氷能力は冷蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。 

•次のようなとき、製氷時間び長くなります。 

♦冷蔵庫の使いはじめは、庫内が十分冷えてか5給水•製氷の動作に入りますので、約4〜5時間 
かかりまず。（夏場は、24時間じ(上かかることがありまず） 

♦ ドア開閉び多いときや、多量の食品を一度に入れたとき。 

♦冬場など周囲温度び低いときや、製氷の途中で停電などびあったとき。 


使いかた 


自動製氷機の使いかた 
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1 — 



















〇而たの凸部に指を引っ掛け 
店、たを外す。 

@パッキングは、而たの裏の 
切り欠さ部より外し、柔らか 
いスポンジで水洗いする。 

@パッキングを取り付ける。 
©給水タンクを柔らかいスポ 
ンジで水洗いする。 


V 


水アカ-かびなどの発生を抑えるため、週一回必ず水洗いし てください。 





矢印のち向に回し、 
ケースのツメを外す。 


ケース下部を指で押さえ込 
み、ケースカバーのつまみ 
部を指で引っ張って外す。 
©浄水フィルターを取り出す。 

柔らかいスポンジで水洗い 
する。 

@浄水フィ；レターをケース下 
部に入れ組み立てる。 


自動製水機のお手入れ 



給水タンク 
冷凍室（自動製氷機) 


浄水 フィルターの 交換 

•ちくなったら交換してください。（約3年が目安です） 

•交換用ミき水フィルターのご注文 

お買い上げの販売店でお買い求めください。 （ ^29ページ） 

(浄水フィルターを外してを、製氷能力は変わりません） 

V _ J 


•浄水フィルターは、破れやすいため棒などでつついたりしないでください。 

•浄水フィルターのお手入れは、台所用中性洗剤やベンジン、漂白剤などを使用しないでください。 

(氷にニオイびつく原因となります） 

•つめで而たを開けないでください。（つめびかけたりする恐れびあります） 

•給水タンクの取り付けは、而たの「手前 （ FRONT )」 と給水タンクの「満水」-「給水」表示側を手前にして 
取り付けてください。 

•給水タンクの お手入れは、熱湯を使用しないでください。 （変形します） 


ミき水フイルターとケース 


ふたとノむ/キング • 給水タンク 


給水タンク 
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週一回のか洗ん、がおいし>氷のポイントです。 


製氷水洗い機能の使いかた 


•使いはじめや、1週間上使わなかった場合、ニオイや 
ホコ IJ び給水経路についていることがありますので、自 

動製氷を r 製氷水洗い」に設定してください。 

自動的に製氷皿や給水経路に水を流しておそうじします。 

• 「水洗い」をする場合、必ず給水タンクに水びあること 
を確認ください。 


〇 

0 


を凍室ドアを引き出し、貯氷箱の氷(入っている場合） 
は取り除さ、空にする。 


け合水タンクに新しい水を入れる。 

(氷の作りかた18ページ） 

@冷凍室ドアが確実に閉まっていることを確認する。 

£) r 製氷停止」ボタンを3秒間押す， 

♦ 「緑」ランプび点滅し、 

製氷水洗いに入ります。 



>電子音び断続的に鳴り、給水経路や製氷皿を水洗いしま 
す。この動作を3回（約2分間）くり返します。 

>電子音び終りますと、「緑」ランプび消え、製氷を開始し 
ます。 

(冷凍室ドアを引き出し、 貯氷箱にたまった氷•水を指 

てて、 防音マット•アイスシャベルの水を而き取る。 
そのままにしておきますと貯氷箱の底に氷びくっつい 
てつなびったり]枚氷になったりします。 

•編— 

• 「製氷水洗い」の点滅中は、 冷凍室のドアは開けないで 
<ださい。 

開けますと、清掃水び庫内にをれます。 



氷の保存について 


•貯氷量の確認は 検氷レバーが自動的に 
巧い、満氷を検知すると製氷を停止しま 

す。 （構造上、氷は一杯にはなりません） 
•貯氷量を正しく確認するため、 氷は平 
5にな5し、 アイスシャベルは所定位 
置に 横向きに 置いてください。 



アイスシャベル貯氷箱 




氷の山積 


•アイスシャベルを貯氷箱の中央部に置 
いたり、氷が山積の状態になっている 

と、 検氷レバーび当り、製氷を停止し 
ます。 

•アイスシャベルを立てて入れまずと、 
ドアび閉まりません。必ず横にして入 
れて < ださい。 


r お知！5せ） じ TF のようなことは異常ではありません。 

♦氷の落下音*給水ポンプの運転音びします。 

♦氷び 製氷皿か5外れるとき、少し割れる ことびあります。 

(氷のかけ5は、底にたまりくっつくことがありまず。貯氷箱の氷が少なくなった5取り除いて ください） 
♦井戸水などミネラル分のをい水で製氷ずると、コップの水に入れた氷か5白色の浮遊物（ミネラル成分）が 
できることがありまずが、害はありません。 

♦給水タンクが空（使用していない）のときにを、給水ポンプの運転音（ブーン）がすることがありますび 
異常ではありません。製氷を停止すると給水ポンプを停止できます。 （[^19 ページ） 

♦周囲温度び〇で近くまで下びると、給水タンクの水び凍ることびあります。その場合は、氷を取り除いて水 
を入れなおし、冷蔵室-冷凍室の温度調節を「弱」にしてください。 （0：^ 11、17ページ） 


お手入れ 


自動製氷機のお手入れ 
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部品の取りがし、取り付けかた 


冷蔵室 



〇トレイの奥（左.ち）を下から突さ上げる。 

@突起に力丽を外し手前に弓 I き出す。 

•取り付けは、トレイを奥の、2力所突起に引っかける。 


フリーセット棚 



•取り付けかた 




〇前棚を押し込む。 〇「前棚」と「後棚」を並べ、 

@2枚重ねたまま手前を少し 「前删を r 後删の下に入れる。 

持ち上げ斜めにして取り出す。 



@2枚重ねたフリーセツト棚の 
左-ちの突起部を奥のみぞに入 
れ下に置き、「前删を引っ張る。 


V 


ノ 


野菜室 




冷;ま室上容器 を;ま室下容器 



〇ドアをいっぱいに引き出し、 〇 ドアを持ち上げ、さらに 

容器の手前を上げ、 引さ出し床に置く。 

斜め上に引さ出す。 


@下容器を持ち上げ、 
取り出す。 


V_ 
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棚、トレイが取り外しできます。取りがけは、外した逆の順序で。 




仕切棚 



ドア棚 


フリー棚（大•中•ル） 
小物棚•ボトル棚 



がトル棚を外すときは先にル物棚を外 
してください。 

左*ち交互に下から突さ上げ外す。 
(取り付けは固くしてあります） 


〇先にチルドケースを外す。 
@仕切棚の奥を下から突さ上 
げて突起 （2 力所）を外し、 
手前に引さ出す。 


<る< るトレイ 


<る<る 
カバー 


〇先にチルドケースを外す。 
@ くるくるカバーを少し持ち 
上げ、手前に引き出す。 
©くるくるトレイを持ち上げ 
取り出す。 


チルド室 


〇ストッパーび効くまで引き、 

@手前を少し持ち上げ、取り出す C 


お手入れ 


部品の取り外し、取り付けかた 


の 










































































お手入れのしかた 


- IA 警告 ] - . 

■めれた手で、電源プラグの抜き差し 
はしない 

感電の原因になります。 

■お手入れの際は、必ず電源プラグを 
抜< 

感電やけびをすることびあります。 

■電源プラグのほこりは定期的に取る 

電源プラグにほこりなどびたまると、湿気など 
で絶縁不良となり、火災の原因となります。 

•電源プラグを抜さ、乾いた布で而いて < ださい。 

■本体や庫内に水をかけない 

電気絶縁び低下し、感電•火災の恐れびあります。 

V - J 


A 注意 


■冷蔵庫底面に手を入れない 

清掃するとさ、底面に手を入れると鉄板により 
手を切る恐れびあります。 

V_/ 


お手入れのしかた 


布にめるま湯を含ませて而<。巧れび落ちにくい 
場合は、台所用洗剤（中性）を薄めて使い、その 
後めるま湯を含ませよく絞って而いて < ださい。 

♦お手入れ後の点検 

①電源コードに傷びありませんか？ 

③電源プラグび熱くなっていませんか？ 

③電源プラグびコンセントに、しっかり差し込 
んでありますか？ 

•不審な点びありましたら、すぐにお買い上げ 

の販売店にご連絡 < ださい。 

V - J 


水洗いできる部品 


冷蔵室 


•トレイ 

•フリーセット棚 
•仕切棚 


>くるくるカバー•給水タンク 



•くるくるトレイ 
•小物棚 
•ボトル棚 


•フリー棚(大 • 中•ル） 
•卵ケース 




•曲 •• 

•仕切り板を水洗いずる場含、必ず保鮮•巧;菌 
カセツトを取り外してください。 

己ぺージ） 


冷凍室 


•冷凍室容器（上•下） 

•貯氷箱 
•防音マット 
•アイスシャベル 
•仕切り板仅トッパー付き) 
•アルミトレイ 





ノ 


•編— 

•次のをのは使わないでください。 

•台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」欄に アルカリ性または弱アルカリ性と 記載され 
ている洗剤。（プラスチック部品び割れます） 

•みがき粉、粉せっけん、石油、熱湯、たねし、酸、ベンジン、シンナー、アルコール、除光液など。 

(プラスチックや表面などを傷めます） 

•食用油び 付いたときは、必ず而き取ってください。（プラスチック 部品び 割れる恐れがあります） 

•化学ぞうきんを ご使用の際は、その注意書に従ってください。 

• 「冷蔵室-野菜室-冷凍室」の各容器などには容器の滑りを良くするために、接触面に食品衛生法に合致した 
酒滑剤を塗布しています。お手入れを行なうときは、酒滑剤塗布部は而きとらないでください。 


24 






































年一回は電源プラグを抜き、棚、トレイを外してお手入れを。 

♦操作パネルは、柔5かい布でか5ぶきしてください。 

• ドア表面は、必ず湿5せた柔5かい布でふいてください。 

※自動製氷機のお手入れは20〜21ページをご覧ください。 


冷蔵庫クリーナーのご紹介 




•冷蔵庫の清掃に最適なクリーナー 
(されいの近道）を発売しています。 
お買い上げの販売店にごを文ください。 
(邸29ぺージ） 


巧れやずいところ 


「苗 I 


ドア八ッキング 


汁受け部 



巧れると傷みやす<、冷気巧れや汁がたまったら而さ 
漏れの原因になります。 取る。 


冷蔵庫の吸い込み HlgB 分(前面グリル) 


•前面グリルにラベルをはっていまず。「この部品を外し、定期的に清掃してください」 

•お知5せ部にが表示しました5、吸い込み□部分の清掃時期でず。 （屈 =28ぺージ) 
この表示は、吸い込み□部分の巧れ度合いに関係なく、約2年経過ごとに表示しまず。 

• 「,1/が」が表示しても、ご使用が況によりほこりの量は異なります。 

•省エネのためにも定期的なお掃除をおすすめしまず。 

「，端'ィ」の表示が出ました5 

印の裏に指を入れ、 

手前上に引っ張って 
外す。 



@清掃が終わりましたら、 r ///7 v 」 の 
表示び消えるまで 
「急凍」ボタンを押す。 


©前面グリルの穴部や吸い込み□部分に、付着しているほ 
こりを掃除機などで取り除いてください。 

•前面グ U ルの底面にはっている r 自己診断表示と要剧 
ラベルは、はびさないでください。 





•表示び消えたあとは、通常どおりご使用 
ください。 


い（チッと音びするまで強くはめ込む。 （ 8ページ） 


お手入れ 


お手入れのしかた 
























































I じのことをお調べになり、なお異常のあるとさは、すぐにお買い上げの 
PXP'^/J r !販売店に品 S ( NR - C 374 P . C 374 PL ) と、詳細をお知らせください。 


このようなとを ご確認ください 


全ぐ冷えない 

. •ブレーカー などび切れていませんか？ 

IW •電源プラグび抜けていませんか？ 

^ •停電ではありませんか？ 

よく冷えない 

•前面グ IJ ルびほこりなどでめづまりになっていませんか？ （0^2 己ページ） 
•温度調節び、 r 弱」 になっていませんか？（0^11、17ページ） 

. •食品などで 吹き出し □を/さいでいませんか？ 

|» •冷蔵庫に、 直射日光び 当っていませんか？ 

" •近くに発熱器具びありませんか？ 

♦熱いものを 入れたり、 ドアをひんぱんに 開けたり、 食品を つめすざていませんか？ 
•周囲の すき間は、 十分にあけてありますか？ 

冷蔵室•野菜室の 
食品が凍結する 

. •水分の多い 食品を棚の奥やを気吹き出し□付近に置いていませんか？ 

> •温度調節び、 r 強」 になっていませんか？（0^11、17ページ） 

^ •周囲温度び、 5で]^下に なっていませんか？ページ） 

氷にニオイが 
あるとを 

•給水タンク、浄水フィルターび巧れていませんか？ 

•給水タンクの水は早めに入れ換えていますか？ 

^ •浄水フィルターを外していませんか？ 

^ •浄水フィルタ-びちくなっていませんか？ 

•食品からのニオイび氷に移っていませんか？ 

•お手入れに洗剤やベンジン、漂白剤などを使用していませんか？ 

製氷しない 
製氷量が少ないとき 

• 「製氷停止」に設定されていませんか？ 

参給水タンクに水び入っていますか？ 

•給水タンクび奥まで正しく入っていますか？ 

• ドアをひんぱんに開けたり、多量の食品を一度に入れませんでしたか？ 

^ •アイスシャベルを貯氷箱の中央部に置いていませんか？ 

W また、冷凍食品などが入っていませんか？ （^21 ページ） 

•浄水フィルターびちくなっていませんか？ 

•周囲温度が低く給水タンクの水び凍っていませんか？ 

参停電びありませんでしたか？ 

•氷び満氷ラインまで一杯になっていませんか？ 

氷が丸<なる 
ルさくなる 
つながったりする 
突起ができるとき 

•長期間、貯氷したままになっていませんか？ ^ \ 

(昇華現象で丸くなったり、つなびったりします） kif/U 

•給水タンクの水びなくなったり、水を補給したときの最初 ぐ^々 
の氷はつなびったり、ルさくできることびあります。 ^ >KU 

、参製氷皿には、均一な氷を作るため水路を設けています。 み 

V この水側氷の端に突起 水路氷®突起 

とにできまず。 會 

音がうるさい 

. 参 巧び しっかりしていますか？ 

> •据え付けにがたつをびありませんか？ （^8 ページ） 

" •冷蔵庫の周囲におぼんなどび落ち、 ビビリ音を 出していませんか？ 

庫内のニオイが 
気になる 

. •においの強い 食品を、ラップしないで入れていませんか？日ページ） 
> •庫內（プラスチック）面に、ニオイび付着している場合、布などにめるま湯を 
^ 含ませて店\いてください。（ニオイを完全に取ることはできません） 
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これは故障ではありません 


•時々運輯音が高 < なったり 
低くなったりする 
•運乾時間が長くなる 

この冷蔵庫はインバーターコンプレッサーを採用しています。 

. 据え付け時、ドア開閉が多いときや、周囲温度の変化、また霜取 
m り後、 低速 運転から 高速 運転に切り換わりますので少し音び高く 
^なったり、節電のため音び低くなって運転時間び長くなることび 
あります。 

静かなとさに運輯音（ブーンや 
コトコト-カチッ）がする 

^運転音や電気部品の動作するとさの音です。 

水の流れるような音や、沸騰 
するような音（ボコボコ）、肉を 
焼くような音（ジュッ）がする 

^冷却装置内を流れる；令媒（ガス）の音や霜取りヒーターから 

W 発生する音で、停止中もすることびあります。 

庫内か 5 音（ピシッ）がする 

^温度変化により、部品びさしむ音です。 

前面グリルより温かい風が 
出て < る 

^前面グ IJ ルは機械室の通風□になっています。 

W この機械室を強制的に放熱するため、温かい風び出てきますび、 
異常ではありません。 

冷凍室各容器に霜や氷が 
付いたり、冷蔵室に露が付く 

•湿度が高いときや、ドアを長く開けたり、開閉回数が多いと 
^ 付く場合びあります。 

•市販のチューブ立てなどび、はさまったり、食品の入れすざで 
ドア隙になっていませんか？ 

野菜室容器に露が付< 

^野菜の乾燥を防ぎ長持ちさせるため、室内を高湿度に保っている 
W ためです。 

ドアを閉めたとさ、ほかの 
ドアが一瞬開< 

^ドアを閉める風圧で、一瞬開くことびあります。 

ドアを閉めた直後、 

•シュッという音がする 
•開けようとすると重く感じる 

^庫内に入った空気び急に;令やされて、圧力が一時的に庫外より 

W 低くなるためです。 

冷蔵庫本体の表面が 熱 < なる 

^放熱パイプを内蔵し、露付き防止をしています。 

W 使いはじめや夏場は、特に熱くなりますび、 異常ではありません。 

冷蔵庫の外側に露が付く 

^湿度び高くなると露が付く場合があります。 

W 乾いたホでふいてください。 


故 

障 

か 

な 
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要 

な 

と 
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27 
















こんなとをは 


お知5せが表示されたとき/停電したときはなど 

/ドア開放ブザーについて 
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お知5せび表示されたとき 


♦冷蔵庫に異常び生じた場合、 

冷蔵室左面下の「お知らせ」に記号が 
表示されます。 



表示されている記号を 
確認してください。 



表示記号 

表示したとき 

脚 -! 

•吸い込み□部分の清掃時期です。 

/詳しくは2己ぺージ、 \ 

1お手入れのしかたを参照； 

LI lit 

参冷蔵室-冷凍室のドアび開いて 
います。 

f 同時にドア開放ブヴーび1 

1鳴0始めます J 

確認して閉めてください。 

HE t 

参 r 節電」ボタンを己秒間押して 
<ださい。 

表示記号は一旦解除されますび、 
再び表示するときは、お買い上げ 
の販売店にご連絡ください。 

HE‘8 

H 巧 

hi El 1 

卜 r ぶ ! 

卜 ! し!! 


•他の「パ* * J 表示記号び出た場合、 
ずぐにお買い上げの販売店にご連絡 
ください。もしくは修理ご相談窓口 
へ連絡ください。（徑^31ページ） 


V 


ノ 


停電したときは 

ドアの開閉を減らし、 
新たな食品の保存は 
さけて < ださい。 



停電後、急凍と製氷停止は解除になりまず。 
設定し直してください 


長期間使わないときは 



電源プラグを抜さ、庫内や自動製氷機 
(0^20、21ぺージ）を 
掃除します。 

2〜3曰間ドアを開けてバ 
乾燥させてください 。 •' 

(カビ、ニオイの防止） 


電源プラグを抜いたときは 

一度抜いた電源プラグは、7分！; Lb 待ってか5 
差し込んでください。 


すぐに差し込むと圧縮機にむりびかかり、 
ゴトゴト音びしたり故障の 
原因になります。 



ドア開放ブザーについて 

•冷蔵室-冷凍室のドアが開いていると、 
下表のよラにブヴーび鳴ります。 

(同時にお知らせ表示部に,ソを表示します) 
• ドアを閉めるとブヴーは止まります。 


ドア開放時間 

ブザー音 

1分 

ピッピー 

3分 

ピッ ピー. ピッ ピー 

5分1^^(上 

ピッピーの 連続音 


( ドアの開さちびルさいとさは鳴りません) 



























































庫内： a の交換/消耗品/別売部品 


庫内なの父換(差し込み式) 


>カバーの取り付けは固くしてあります 




〇電源プラグを抜く。 

@トレイ•フ U —セット棚 
を取り出す。 

@カバー下部の手かけ部に 
指を入れ、手施こ引く。 

〇庫内好取り付け部の 
「レバー」 を奥に押し、 

少し引さ出し、手前に傾け 
庫内好を取り出す。 


©コネクターを持ち、 

ソケット（庫内'灯と一体）を 
引っ張って抜<。 


庫内'打のご注文 

部品品番 CNR AG -1 31790 をご指定のうえ、お買い上げ 
の販売店でお買い求め<ださい。 



•取り付けは、取り外した逆の順序で確 
実に取り付けてください。庫内好を庫 
内好カバーに接触させたままにします 
と熱によりカノ く一び変形します。 

•この庫内'打は、ソケットと一体でず。 
必ずソケットを 
持ってください。 


ソケット- 

(この部分を持つ） 


I 消耗品 


(希望ノ」\売価格は 2009 年 3 月現在） 


音 R □□ □□ ぶ 

交換時期の目安 

pp □□□口 甚 

希望小売価格 

(給水タンク W 

浄水フィルター 

約3年 

CNR M 」-107 SS 0 

4 S 日円（税抜400円） 

r 野罕きが 

保鮮-巧;菌カセット 11議1^ 

(カセットノ、ーブ VCAS ) - 

約3年 

CNR BH -1 09410 

] ，日7日円（税抜1，500円） 


I 別売部品 


口お ロロ ロロ た 

口|5 □□□曰 甚 

希望ル売価格 

(冷蔵庫クリーナ） /M 

きれいの近道 圏 

CNR 77-348670 

998円（税抜 95 日円） 

冷蔵庫転倒防止ベルト 

(パナソニック電エホームエンジニアリング 
株式会社システム部材開発センター扱い） 

AD - NRQBS 30 

2,6 S 己円（税抜 S ， 已〇〇円） 


こんなとをは 


必要なとを 
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保証と アフターサービス C よ < お読み < ださい） 


修理•お取り扱い•お手入れなどのご相談は•••まず、お買い上げの販売店にお申し付けください 


輯居や贈答品などでお困りの場台は ••• 

• 修理は、サービス会社•販売会社の「修理ご相談窓□」へ！ 

• 使いかた • お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご 
相談センター」へ！ 


保 IE 期間お買い上げ曰か 5 本体 1 年間 

但し冷媒循環回路（圧縮機 • 凝縮器 • 冷却器 • 毛細管 • 
配管） • 冷却器用フアン*冷却器用ファンモーターは、 
己年間です。 


保証書(別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確か 
め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 
よくお読みのあと、保管してください。 


補修用性能部品の保有期間 

当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を、製造打 
ち切り後9年保有しています。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ため必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 


26〜27ページの表に従ってご確認のあと、直らないとさは、まず安全のため電源プラグを抜いて、お買い上げの販 
売店へご連絡ください。なお、 食品の補償など、製品修理 m 外の責はご容赦ください。 


保証期間中は 


修理料金の仕組み 


保証書の規定に従って、出張修理をさせて 
いたださます。 

保証期間を過ぎているときは 


修理料金は、技術料*部品代-出張料などで構成されています。 

技術料は 診断 • 故障個所の修理および部品交換 • 調整 • 修理完了 
時の点検などの作業にかかる費用です。 


修理すれば使用でさる製品については、ご要望 
により有料で修理させていたださます。ち記修理 
料金の仕組みをご参照のラえご相談ください。 


部品げは 修理に使用した部品および補助材料代です。 

出張料は お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣 
する場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

品 名 

冷凍冷蔵庫 

品番 

NR - C 374 P • NR - C 374 PL 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


ご相談窓口における個人情報のお取り扱い 


パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 
などのために利用し、その記録を残すことびあります。 

また、折り返し電話させていただくとさのため、ナンバー•ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切 
に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に提供しません。 

お問合せは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


修理に関ずるご相談 

I 使いかた-お買い物などのご相談 

パナソニック修理ご相談窓 □ 

パナソニックお客様ご相談センター 

(幾 織团0570 -087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 
•携帯電話- PHS • IP/ 光電話等、ナビダイヤルがご利用でき 
なし觸合は、最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 
•最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 

36 已曰/受付 9 時〜 20 時 

電話茹ル函 0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX 茹ル 【ホ】01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 



札幌 札幌市厚別区厚別南 

帯広 帯広市西 2 □条北 2 T 目 

目] 7-7 

23-3 

巧 (011)894-1 251 

巧 (0155)33-8477 

旭川 旭川市 2 条通 1 目了目 

函館 函館市西お梗 589 番地 24] 

1166 

(函館流通卸センター内） 

巧 (0166)22-3011 

巧 (0138)48-6631 


青森 青森市大字ミ兵田字豊田 
364 

巧 (017)775-0326 

秋田 秋田市外旭川字ル谷地 
3-1 

巧 (018)868-7008 

岩手 盛岡市厨川日 T 目 1-43 

巧 (019)645-61 30 


宮城仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形山形市平清水 1 T 目 1-7 己 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 郡山市亀田 1 T 目己 1-1 己 

巧 (024)991 -9308 


首都 


楠木 宇都宮市上戸祭 3 T 目 
3-19 

巧 (028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町32日-] 

巧 (02 の 254-2075 

茨城つくば市筑穂3了目 15-3 

巧 (029)864-8756 

埼玉 欄 I 怖ホ堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉千葉市中央区末広 5 T 目 

Q_i^ 

巧 (043 に 08-6034 


東京東京都世田谷区宮坂 
2 T 目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝]了目 4- 13 

巧 (055 に 22-5822 

神奈川横ミ兵市港南区曰野已了目 
3-16 

巧 (045)847-9720 

新ミ寫 新漏市東区東明 1 T 目 
8-14 

巧 (025)286-01 80 


石 jll 金ミ尺市横川 3 T 目20 

巧 (07 が 280-6608 

富山 富山市根塚町 1 T 目 1-4 

_ 巧 (076)424-2549 

福井 福井市問屋町 2 T 目] 4 

巧 (0776)21 -0622 

長里す松本市寿北 7 T 目 3-]] 

巧 (0263)86-9209 

静岡静岡市契区千代田 7 T 目 
7-5 

巧 (054 に 87-9000 


愛巧]名ち屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岐阜 岐阜市中享鳥 4 了目 42 

巧 (058)278-6720 

局山 高山市巧岡町 3 T 目 82 

巧 (0577)33-061 3 

兰重津市义居野村町字山ネ申 
421 

S (059)254-5520 


滋賀栗東市霊仙寺 1 T 目 1-48 

巧 (077)582-5021 

京者|5京都市伏見区竹田中川原町 
71-4 

巧 (075)646-21 23 

大阪 大阪市城東区関目 2 T 目 
] 5-5 

巧 (06)6359-6225 


奈良 大和郡山市筒井町 
800 番地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 499-] 

巧 (073)475-2984 

兵庫巧戸市須磨区弥栄台 
3 T 目] 3-4 

巧 (078)796-31 40 


鳥取 鳥取市安長 29 日-] 

巧 (0857)26-9695 

米子 米子市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

ネ公江 松江市平成町 182 番地 
14 

巧 (0852)23-1 128 

出雲 出雲市渡橋町 416 

巧 (0853)21-31 33 


ミ兵田 ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山市田中] 38-]] 日 

巧 (08 が 242-6236 

広島 広島市西区南観音 1 了目 
13-5 

S (082)295-5011 

山 □ 山口市ル郡下郷 220 -] 

巧 (083)973-2720 


香 jll 高松市勃使町 1日 2-2 

巧 (087)868-6388 

徳島 徳島市沖ミ兵 2 了目 36 

巧 (088)624-0253 


局知 局知市仲田町 2 - 16 

巧 (088)834-31 42 

愛媛愛媛県伊予郡祗部町八倉 
7己-] 

巧 (089)905-7544 


福岡 春日市春日公園 3 T 目 48 

巧 (092)593-9036 

佐賀佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町 3044 

巧 (0952)26-91 51 

長崎 長崎市東町 19 19-1 

巧 (095)830-1 658 

大分 大分市获原 4 T 目 8-3 曰 

巧 (097)556-381 5 

宮崎宮崎市本郷北方字草葉 
2099 -2 

巧 (0985)63-1 213 


熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 天草市港町 18-1] 

巧 (0969)22-31 25 

鹿巧島 鹿児島市与次郎 1 T 目 
5-33 

S (099)250-5657 

大島 奄美市名瀬朝仁町] 1-2 

巧 (0997)53-51 01 


沖縄 浦添市城間 4 T 目 23-]] 


巧 (098)877-1 207 


所在地、電話番号び変更になることびありますので、あ 5 かじめご了承ください。 0608 
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パナソニック 

修理ご相談窓 □ 


^ 0570 - 087-087 


•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

•携帯電話- PHS • IP / 光電話等、ナビダイヤルびご利用できない場合は、最寄 
りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


保証とアフタ I ヴ I ビス 


必要なとを 














































仕様 


種 類 

冷凍冷蔵庫（インパ’ーター） 

定 

格 

内 

容 

全定格内容積 

365 L 

定格 電圧 

100 V 

冷蔵室（チルド室） 

220 L (19 L ) 

定格周波数 

日日/ 60 Hz 共用 

野菜 室 

75 L <57 L > 

電動機の 
定格消費電力 

已日 Hz 

now 

積 

冷 凍 室 

70 L <45 L > 

目日 Hz 

now 

外お寸法 

幅 

日9 日 mm 

電熱装置の 
定格消費電力 

日日 Hz 

135 W 

奥行 

目 24 mm 

目日 Hz 

135 W 

高さ 

18 日日 mm 

消費電力量 

己日 Hz 

冷蔵室扉内側の 
品質表 71\フ ベル 1し 
表示してあります D 

質 量 

72 kg 

目日 Hz 


•定格内容積の〈〉内は r 食品収納スペースの目安」です。 

•製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。 
•家庭用冷凍冷蔵庫は使い方が激しい業務用には適しません。 

•消費電力量は取付設置説明書の設置で測定した値です。 

•ビルトインの中におさめてお使いの場合、消費電力量は約20%増加します。 


冷蔵庫の内容積について 


•定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9607) に基づき、庫内部品の内、冷やす機能に影響びなく、工具なしに外せる棚やケース 
等を、外した状態で算出したちのです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。 

•弓 I さ出し式貯蔵室(例えば、冷凍室、新温度帯室、野菜室等)の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。 
なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の6己％程度を目安としてください。 
食品の詰め込み過ぎは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因となります。 


愛情点検1 

長年ご使用の冷蔵庫の点検を/ 

口 

こんな 

症状は 

ありませんか 

•電源コード、プラグび異常に熱い。 
•電源コードに深いキズや変形びある。 

参焦げ < さいニオイびする。 

参冷蔵庫床面にいつち水びたまっている。 
•ビ U ビ U と電気を感じる。 

•その他の異常や故障びある。 


ご使用 
中止 

事故防止のため、 

電源プラグを抜いて 
必ず販売店に点検を 
ご依頼ください。 


便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月日 

品 番 

NR - C 374 P (右開き） 
NR - C 374 PL (左開き） 

販売店名 

巧 （ ) - 


廃棄時にご注意 
願います/ 


家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みの;令蔵庫を廃棄される場合は、収集•運搬料金、再商品化等 
料金をお支払いいたださ、対象商品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことび求められています。 


パナソこック株式会社冷蔵庫ビジネスユこット 

干 525-8555 滋賀県草津市野路東二 T 目3番 1-2 号 

◎ Panasonic Corporation 2008 -2009 



A ] 108-1039 
AH - 249941 














































